(SD HOLDER C.B.A.) 


ie) 
MAIN CONNECTOR 
FP6202 
[14] CARD PRO 
13|_CARD DET 
C i2|_ SD D33V 
11] SD D33V 
10] DSC DATAt 
9 |_DSC DATAO 
8|_SDCLKO TO 
7| CMDO 
6|_DSC DATAS 
re o 5|_DSC DATA2 
2s ss 4[ DSC GND 
37 8 il 3|_DSC GND 
S i 2| DSC GND 
[DSC GND 
C3905 5P R3910 4700 R3913 4700 3902 5P 
B 1f + + 1I 
1f + + I 
3907 5P R3909 4700 R3912 4700 3906 5P 
x sj x a 
a | g | 
5S gs 35 as 
f & f & 
| La dg I ie PS 
(Ci (}—) 7 ©) © (4-—) io 4) 9 
D1 DO VSS CLK VDD VSS CMD 03 be 
Lo—o40 ~~! 
ion GND WP C.DET GND S 
HS3951 
1NAO9EOO039 NOTE 
SD CARD CONNECTOR DO NOT USE ANY PART NUMBER SHOWN ON THIS SCHEMATIC 
DIAGRAM FOR ORDERING. WHEN YOU ORDER A PART,PLEASE NV-GS200SERIES,GS120SERIES 


REFER TO PARTS LIST. SD HOLDER SCHEMATIC DIAGRAM 


